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No. 433] 


उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

(उपभोक्ता मामले विभाग ) 
( भारतीय मानक ब्यूरो) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 30 अक्तूबर, 2019 


सं . पब/जीएन- 3. भारतीय मानक ब्यूरो नियम 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो 
एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है की भारतीय मानक , जिनके विवरण इसके साथ अनुबंधित अनुसूची के द्वितीय कॉलम में दिए गए है वे 
तृतीय कॉलम की तीथि से निरस्त कर दिए हैं और वापस ले लिए गए हैं । 

अनुसूची 
क्रम संख्या रद्द किये गए मानक ( कों ) की संख्या 

रद्द होने की तिथि 
( 2) 

___ ( 3) 


आई एस 2511 : 1963/ आई ई सी 60119- 1960 


26 अगस्त 2019 


आई एस 3136 : 1965/ आई ई सी 60119- 1960 


26 अगस्त 2019 


आई एस 14256 : 1995/ आई ई सी 61136 -1 : 1992 


26 अगस्त 2019 


आई एस 3070 (भाग - 3) : 1993 / आई ई सी 60099-4 : 1991 


26 अगस्त 2019 
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आई एस 15086( भाग 3) : 2003/ आई ई सी 60099- 3 : 1999 


26 अगस्त 2019 


आई एस 12083 (भाग 1 ) : 1986/ आई ई सी 60255 - 0- 20 ( 1974) 


29 अगस्त 2019 


आई एस 12083( भाग 2) : 1986/ आई ई सी 60255- 5( 1977 ) 


29 अगस्त 2019 


29 अगस्त 2019 


आई एस / आई ई सी 60255 ( भाग 5 ) : 2000 / आई ई सी 60255 - 5 : 

2000 


29 अगस्त 2019 


आई एस/ क्यू सी 160000( भाग 1) : 1988/ आई ई सी पब 255 

7( 1978 ) 


10 . 


29 अगस्त 2019 


आई एस/ क्यू सी 160000( भाग 2) : 1988/ आई ई सी पब 255 

__ 10(1979 ) 


11. 


29 अगस्त 2019 


आई एस / क्यू सी 160100 : 1988 / आई ई सी पब 255 - 19/ क्यू सी 

160100 ( 1983 ) 


12. आई एस/ क्यू सी 160101 : 1988/ आई ई सी पब 255 - 19 

29 अगस्त 2019 
1 1983)/ आई ई सी क्यू सी 160101 
इस भारतीय मानक की प्रतियाँ मानक ब्यूरो , मानक भवन , 9, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 11002 क्षेतीय 
कार्यलयों : नई दिल्ली , कोलकाता , चंडीगढ, चेन्नई, मुम्बई, तथा शाखा कार्यलयों : अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल , 
भुवनेश्वर, कोयंबतूर , गुवाहाटी , हैदराबाद, जयपुर , नागपुर , कानपुर , पटना, पूणे , तथा कोचि में बिक्री हेतू उपलब्ध 
हैं । भारतीय मानक को http:/ www. standardsbis.in दवारा इंटरनेट पर खरीदा जा सकता है । 

डॉ . आर. के. बजाज़, वैज्ञा - जी एवं उपमहानिदेशक (मानकीकरण ) 
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MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLICATION DISTRIBUTION 

(Department of Consumer Affairs) 
(BUREAU OF INDIAN STANDARDS) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 30th October, 2019 
No. PUB/ GN- 3. - In pursuance of sub- rule ( 1 ) of Rule 15 of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018 it is , 
hereby notified that the Indian Standard , particulars of which are given in the second column of the Schedule hereto 
annexed has been cancelled on the date against it in the third column and stands withdrawn . 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


SCHEDULE 


Date of Cancellation 


Sl. No. 

( 1) 


No. Year and Title of the Indian Standards Cancelled 

(2 ) 


( 3) 


26 August 2019 


IS 2511 : 1963/IEC 60119 - 1960 
Polycrystalline Semi- Conductor Rectifier Stacks 


26 August 2019 


IS 3136 : 1965/ IEC 60119 - 1960 
Polycrystalline Semiconductor Rectifier Equipment 


26 August 2019 


IS 14256 : 1995/IEC 61136 - 1 : 1992 
Rating Specification for Semiconductor Power Converters for 
Adjustable Speed Electric Drive Systems - Particularly for DC 

motor Drive 


26 August 2019 


IS 3070 (Part- 3) : 1993 /IEC 60099 -4 : 1991 
Lightning Arresters for Alternating Current Systems - Part 3 Metal 

Oxide Lightning Arresters Without Gaps 

IS 15086 (Part 3) : 2003 / IEC 60099 -3 : 1999 
Surge Arresters : Part 3 Artificial Pollution Testing of Surge 

Arresters 


26 August 2019 


29 August 2019 


IS 12083 (Part 1) : 1986 /IEC 60255 -0 -20 ( 1974 ) 
Electrical Relays – Part 1 Contact Performance 


29 August 2019 


IS 12083 (Part 2 ) : 1986 /IEC 60255 -5 ( 1977 ) 

Electrical Relays Part 2 Insulation Tests 


29 August 2019 


IS/ IEC 60255 (Part 5 ) : 2000/ IEC 60255-5 : 2000 
Measuring Relays and Protection Equipment Part 5 Insulation 
Coordination for Measuring Relays and Protection Equipment - 

Requirements and Tests 


9 . 


29 August 2019 


IS /QC 160000(Part 1) : 1988 / IEC Pub 255 -7 ( 1978 ) 
Electrical Relays – Part 1 Test and Measurement Procedures for 

Electromechanical All - or -Nothing Relays 


29 August 2019 


10 . 


IS/ QC 160000(Part 2 ) : 1988/ IEC Pub 255- 10( 1979 ) 

Electrical Relays – Part 2 Application of the IEC Quality 
Assessment System for Electronic Components to All -or-Nothing 

Relays 


29 August 2019 


IS/ QC 160100 : 1988/ IEC Pub 255- 19/ QC 160100 (1983) 
Electrical Relays Sectional Specification Electromechanical All -or 

Nothing Relays of Assessed Quality 
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29 August 2019 


12. 


IS/ QC 160101 : 1988 /IEC Pub 255 -19- 1 ( 1983 )/IEC QC 160101 
Electrical Relays – Blank Detail Specification Electromechanical 
All-or-Nothing Relays of Assessed Quality Test Schedules 1 2 and 

3 


Copies of these standards are available for sale with Bureau of Indian Standards Manak Bhawan , 9 , Bahadur Shah Zafar 
Marg, New Delhi-110002: Regional Offices : Kolkata Chandigarh , Chennai, Mumbai and Marg Branch Offices: 
Ahmedabad , Bengaluru , Bhopal, Bhubaneshwar, Coimbatore , Guwahati, Hyderabad , Jaipur, Nagpur, Kanpur , Patna, 
Pune , Kochi, Online purchase of Indian Standards can be made at http ://www .standardsibs.in . 


Dr. R. K. BAJAJ, Sc- G & DDG ( Stdn. ) 
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अधिसूचना 

नई दिल्ली , 4 नवम्बर , 2019 
सं . पब/ जीएन- 3. भारतीय मानक ब्यूरो नियम 2018 के नियम 15 के उपनियम ( 1) के अनुसरण में भारतीय मानक 
ब्यूरो एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है की भारतीय मानक , जिनके विवरण इसके साथ अनुबंधित अनुसूची के द्वितीय 
कॉलम में दिए गए है वे तृतीय कॉलम की तीथि से निरस्त कर दिए हैं और वापस ले लिए गए हैं । 

अनुसूची 
क्रम संख्या रद्द किये गए मानक ( कों ) की संख्या 

रद्द होने की तिथि 

( 3) 


( 1) 


(2 ) 


आई एस 9563 : 1980 


27 फरवरी 2019 


डॉ . आर. के. बजाज़ , वैज्ञा - जी एवं उपमहानिदेशक ( मानकीकरण ) 
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NOTIFICATION 


New Delhi, the 4th November , 2019 


No. PUB /GN - 3. — In pursuance of sub- rule ( 1) of Rule 15 of the Bureau of Indian Standards Rules 2018 , it is , 
hereby notified that the Indian Standard , particulars of which are given in the second column of the Schedule hereto 
annexed has been cancelled on the date against it in the third column and stands withdrawn . 

SCHEDULE 


No. Year and Title of the Indian Standards Cancelled 


Date of Cancellation 


SI. Noण 

( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


27 Feb 2019 


IS 9563 : 1980 
Carbon Monoxide Filter Self -Rescuers 


Dr. R. K . BAJAJ , Sc - G & DDG ( Stdn.) 
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